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馴 さ の 除 団 腕 具 力 


主 気 は 7 ラ AY7 ラ ん 9ー 
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*2000 年 10 月 一 2018 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ クラ スタ ー 搭 載 商 品 及び プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 。 
本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


ーー 委 ま イオ ン 濃 度 50. 000 個 /cW 以 上 
プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT の 


消 臭 ・ 除 菌 カ 


8 大 邊 活路 を 消 暴 


付着 排せつ 物 臭 に も 確か な 効果 


画 付 着 排せつ 物 臭 / 付 着 ペ ッ ト 臭 消 臭 比較 *1 初期 値 
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自然 減衰 プラ ズ マ クラ スタ ー 自然 減衰 プラ ズ マ クラ スタ ー 
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4 時 間 後 に 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 (臭気 強度 2 以下 ) 


付着 ニニ オイ 原因 菌 を 除 菌 ” 


画 付 着 ニ オイ 原因 菌 作 用 抑制 比較 
( 衝 軸 1 目 記 低減 は 生前 数 90% 洲 に 相当 ) 
9 日 後に 99% 以 上 抑制 る We2 


ーー プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 


自然 減衰 
8 0 2 4 6 8 
約 9 日 後 の 効果 で す 。 試 験 空間 : 約 28mi (B) 
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ペッ ト 臭 タバ コ 臭 部屋 干し 衣類 30~40 代 汗 臭 加 齢 臭 料理 臭 
の 生乾き 臭 特有 の 体臭 


ニオ パイ 原因 義 まで 除 国 | 


付着 臭 を すばやく 消 臭 


男 消 臭 時 間 の 比較 


排せつ 物 臭 
ペッ ト 臭 
| タバ コ 自 | 
、 部屋 和 し 衣類 の 生乾き 貞 *! 1 本間 
、 30 て 40 代 特有 の 体臭 ?% 球 約 40 分 

汗 臭 
加 齢 臭 
料理 和 
人 @DY-S01 の 前 吹出 口 か ら 約 50cm の 位置 で の 効果 で す 。 念 試 験 空間 で の 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
代 ニ オイ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 消 臭 効果 は 異な り ます 。 朝吹 き 出 す 風 の 当たら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。 
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10 経過 時 間 


付着 カビ 菌 の 増殖 を 抑え る " 


3 日 後 の 効 果 で す 。 試 験 空間 : 約 20mi ( 約 5 尋 相当 ) x 
EE | 
i 


DY-S01 の 前 吹出 口 か ら 約 1m の 位置 で の 約 8 時 間 後 の 効果 で す 。 


廊 す べ て の 付着 菌 に 対応 する わけ で は あり ませ ん 。 菌 の 種類 ・ 対 象 
物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ます 。 


赤ちゃん が 触る も の に 


※3 く 付着 ニオ イ 原 因 菌 > 倫 試 験 機関 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 旬 試験 成績 書 : 第 17097215001-0101 号 @ 試 


験 方 法 : 約 28m の 試験 空間 で 1 種類 の ニオ イ 原 因 菌 を 付着 させ た 試験 片 で 、 菌 の 除去 率 を 算出 。 較 試験 結果 :9 日 後に 
99% 抑 制 。Kl-HP100 (プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 空気 清浄 機 、DY-S0 1 と イオ ン 濃 度 が 同等 の 機種 ) の 風量 「 中 ] 
運転 で 実施 。 


騙 試 験 空間 で の 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 


(写真 は イメ ー ジ で す 。) 


光触媒 脱臭 フィ ルター の 
脱臭 力 


脱臭 フィ ルター に は 、 青 色 LED に も 反応 する 当社 独自 開発 の 光触媒 を 採用 。 吸 着 
し た ニオ イ 成 分 を 分 解す る こと で 、 高 い 脱臭 性 能 が 持続 する た め 、 フ ィ ル ター 交換 
は 不要 * で す 。 ペ ッ ト の 室内 飼い や 介護 な ど で 発生 する ニオ イ に も 効果 的 で す 。 


画 脱臭 性 能 の 比較 店 光 触 理 無し 画 メ チル メル カプ タン 除去 性 能 の 比較 
中 光触媒 有り ( 生 コ ミ や 排せつ 物 に 含ま れる ガス 成分 ) 
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180 分 後に 99% 以 上 除去 *2 時 間 ( 分 ) 
* ご 使用 状況 に より 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 1m の 試験 空間 で の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全体 の 除去 


円 筒 有 志 効率 まく 脱臭 


円 筒 形状 の 新開 発 フ ィ ル ター を 採用 。 本 体 サ イズ を 抑え な が ら 、 広 い フ ィ ル 
ター 面積 を 確保 し て いま す 。 ま た 、 置 いた その 場 で 360* 空 間 脱臭 が 可能 な 
た め 、 浮 遊 し て いる さま ざま な 生活 臭 を 効率 よく 脱臭 で きま す 。 
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(写真 は イメ ー ジ で す 。) 


第 10 世 代 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 
発生 ユニ ッ ト 


(交換 不要 )* 


LED 光 源 


プレ フィ ルター 


手軽 に 運ん で 、 ど こ で も 消失 肛 別 議 


プラ ズ マ クラ スタ ー 除 菌 脱 臭 機 


スリ ム な 
円 筒 形 デザ イン 


指 を 引っ か け て 
サッ と 移動 


有 タバ コ 臭 な ど 上 汗 臭 な ど 上 料理 臭 な ど 


寝 室 


| ワン ボタ ン で 簡単 操作 交換 は 2 年 に 1 回 だ け * D> 
必要 な 場所 に 持ち 運ん で 、 あ と は ボタ 8 2 2 0 RE 
ン を 押す だ け 。 風 量 を 調節 し て 、 ニ オ プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 商品 は 、 安 定 し て 高 ーー 
濃度 イオ ン を 放出 する た め に イオ ン 発 生 ユ ニッ ト ーー 人 

ーー 「 論 電球 究 - 8 
イ が 気 に な る 時 は NMR / の 交換 方 式 ま を 採用 し て いま す 。 
に は 「 お や すみ 」 運 転 な ど 選 ぶ こ と が sw 4 ※ 総 運転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 し て 運転 し た 場合 約 2 年 、1 日 8 時 間 毎 日 使用 し た 場 
で きま す どの 0 合 約 6 年 ) 経 過す る と 、 本 体 の ラン プ が 点滅 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ま す 。 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 

® (操作 部 ) 経過 する と プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 放出 を 停止 し ます 。 


※a 当 技術 マー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 強 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cii 当 た り 50,000 個 以上 で す 。 

※b 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、 プ ラズ マク ラス ター 適用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cmi 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 (運転 モー ド は 商品 に よっ て 異な り ま す 。) 

※c プ ラズ マク ラス ター25000 搭 載 空気 清浄 機 の 「 パ ワ フ ル シ ョ ッ ト ] 運転 と の 比較 。 

*1 く 付着 排せつ 物 臭 > く 付 着 ペ ッ ト 臭 > く 付着 タ バ コ 臭 > く 付 着 生 乾き 臭っ > く 付 着 汗 臭 > く 付着 加 齢 臭っ > く 付着 料理 自 >@ 試 験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 約 41i の 試験 空間 で 前 吹出 口 か ら 約 2m の 位 
置 に 料理 (焼き 魚 ) 、 ペ ッ ト 、 タ バ コ 、 部 屋 干し 衣類 の 生乾き 、 汗 、 加 齢 臭 、 排 せつ 物 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 を 置い て 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試 験 結果 : く 付着 排せつ 物 臭 > 約 4 時 
間 く 付着 ペッ ト 臭 > 約 4 時 間 く 付着 タバ コ 臭 > 約 20 分 く 付着 生乾き 臭 > 約 1 時 間 く 付着 汗 自 > 約 4 時 間 ご 付着 加 齢 臭 > 約 2 時 間 < ご 付着 料理 臭 > 約 1 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。KI-HP100 (プラ ズ マ 
クラ スタ ーNEXT 搭 載 空気 清浄 機 、DY-S01 の 吹き 出し 口 か ら 約 50cm の 位置 で の イオ ン 濃 度 が 同等 の 機種 ) の 「 パ ワ フ ル シ ョ ッ ト 」 運転 で 実施 。 く 付着 排せつ 物 臭 > 約 6 時 間 < 付 着 ペ ッ ト 臭 > 約 6 時 間 く 付着 タバ 
コ 臭 > 約 30 分 く 付着 生乾き 臭 > 約 3 時 間 ご 付着 汗 臭 > 約 6 時 間 く 付着 加 齢 臭 > 約 4 時 間 ご 付着 料理 臭 > 約 2 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。KI-EX55 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 空気 清浄 機 ) の 「 パ 
ワ フ ル シ ョ ッ ト ] 運 転 で 実施 。※3 *2 ぐ 付着 し た 30~40 代 特有 の 体臭 >@ 試 験 機関 : 当社 調べ 欠 試 験 方 法 : 約 41m の 試験 空間 で 前 吹出 口 か ら 約 2m の 位置 に 30 一 40 代 特有 の 体臭 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ 
た 試験 片 を 置い て 消 臭 効果 を 2 点 比 較 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 40 分 後に 低減 効果 を 確認 。KII-HP100 (プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 空気 清浄 機 、DY-S01 の 吹き 出し 口 か ら 約 50cm の 位置 で の イオ ン 濃 度 
が 同等 の 機種 ) の 「 パ ワ フ ル シ ョ ッ ト ] 運 転 で 実施 。 約 1 時 間 後 に 低減 効果 を 確認 。K-FX55 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 空気 清浄 機 ) の 「 パ ワ フ ル シ ョ ッ ト ] 運転 で 実施 。※3 *4 く 付着 カビ 菌 > 食 試 験 機関 (株 ) 
食 環 境 衛生 研究 所 欠 試 験 方 法 :JIS Z 2911 を 参考 に し て カビ 菌 を 付着 させ た 試験 片 で カビ 発育 面積 を 比較 。 画 試験 結果 :3 日 後に 増殖 を 抑制 。KI-DX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 空 気 清浄 機 、DY-S01 
より イオ ン 濃 度 が 低い 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。*5 く 付着 菌 >@ 試 験 機関 : (株) 食 環境 衛生 研究 所 倫 試 験 方 法 : 約 25m ( 約 6 畳 相当 ) の 試験 空間 で 前 吹出 口 か ら 約 2.5m の 位置 に 、 あ る 1 種 の 菌 を 付着 さ 
せ た 試 験 片 を 置い て 菌 除 去 率 を 測定 。 画 試験 結果 : 約 8 時 間 で 除去 率 99%。KI-EX55 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 空 気 清浄 機 、DY-S01 よ り イオ ン 濃 度 が 低い 機種 ) の 「 パ ワ フ ル シ ョ ッ ト ] 運転 で 実施 。※3 

※1 タ バ コ に 含ま れる ガス 成分 (アセ ト ア ル デ ヒ ド ) の 24 時 間 後 の 除去 率 を 比較 。 初 期 状 態 に 対し て 、 約 10 年 分 (タバ コ 1 日 5 本 換算 ) の 負荷 を 与え た 後 の 除去 性 能 が 光触媒 有り で は 約 94%、 光 触媒 無し で は 約 61% 
で ある こと を 確認 。 使 用 状況 に より 異な り ます 。 当 社 調べ 。※2 1m の 試験 空間 で 生 ゴ ミ や 排せつ 物 に 含ま れる ガス 成分 (メチ ル メ ルカ プ タ ン ) の 除去 率 を 比較 。 当 社 調べ 。※3 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど 
に よっ て 、 消 臭 効果 は 異な り ます 。 吹 き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の ニオ イ ・ 菌 は 取れ ませ ん 。 


*※QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https://jp.sharp/qr/dy001/ 


〈 プ ラズ マク ラス ター 技術 の 紹介 で す 〉 
空気 は 7 ラ FAY7 ラ A』- 


「 安 全 性 」 と 「 効 果 」 に こだわ り 、 そ れ を いか に 「 実 証 」 す る か 。 そ れ が シャ ー プ が 追求 し て きた 
プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 へ の 取り 組み で す 。 発 売 か ら 20 年 近く 、 多 く の 企業 で 採用 され 、 累 計 販 売 台数 は 8,000 万 台 を 突破 
プラ ズ マ クラ スタ ー は 、 こ れ か ら も この 「 実 証 」 が 培っ て きた 信頼 を 、 さ ら な る 進化 へ と つなげ て いき ます 。 


確 が な 入り ーー ン スム メカ ニズム は 、 第 三 者 機関 “で 客観 的 に 実証 


① 自 然 界 と 同じ イオ ン を 放出 ② 強 力 な 酸化 力 を 持つ OH ラジ カル を 生成 ③ 水 に な っ て 空気 中 に 戻る 


ja ジリ 
oo 


か 


イオ ン は 水分 子 に 
(イメ ー ジ 図 ) 囲ま れ て いる の で 長寿 命 ※2 


放電 電極 に 十 と ー の 電圧 を か け て 、 空 気 中 の 水 水素 ( 十 ) イ オン と 酸素 (一 ) イ オン は 、 ウ イル ス や 菌 の 表面 に 水素 と 結合 し た OH ラジ カ 


分 子 と 酸素 分 子 を 分 解 。 自 然 界 に ある の と 同じ 付く と 、 非 常に 酸化 力 の 強い OH ラジ カル に 変化 。 ル は 、 水 (H20) に な っ て 、 空 
水素 ( 十 ) イ オン と 酸素 (一 ) イ オン を 作り 出し て 瞬時 に 表面 の タン パク 質 か ら 水 素 (H) を 抜き 取っ て 、 タ ン パ ク 気 中 に 戻り ます 。 
放出 し ます 。 質 を 分 解 し ます 。 


※1 ウ イル ス ・ 菌 : ド イツ アー ヘン 応用 科学 大 学 アー トマ ン 教 授 検証 。※2 水分 子 に 取り 囲ま れ て いな い イ オン と 比較 、 当 社 調べ 。 


ーー = ① 水分 子 に 囲ま れ た 十 と ー の イオ ン は 、 自 然 界 に ある の と 同じ イオ ン な の で 安全 。 
Ne 貞 議 | の フイ ルス や 敵 の 表面 で 非常 に 酸化 力 の 強い OH ラジ カル に 変わ る か ら 強 力 。 
⑬ ウイ ルス や 菌 の 作用 を 抑え た 後 は 、 水 に な っ て 空気 中 に 戻る か ら 安 全 。 


確か な 安全 性 GLP*( 優 良 試験 所 基準 ) に 適合 し た 試験 施設 で 確認 


試験 機関 : (株 ) LSI メ ディ エン ス 


第 三 者 の 試験 施設 で 、 信 頼 性 の 高い 安全 性 デー タ を 取得 。 目 的 試験 名 称 (略称 ) 
ケタ 違い の イオ ン 濃 度 下 で 皮膚 、 眼 、 遺 伝 子 、 身 体 ・ 器 官 、 母 皮膚 へ の 影響 確認 急性 皮膚 刺激 性 腐食 性 試験 | 約 1,000,000 個 /cm3 
体 ・ 胎 児 及 び 雌 雄 2 世代 繁殖 に 対し 、 影 響 が な いこ と を 確認 眼 へ の 影響 確認 急性 眼 刺 激 性 腐食 性 試験 | 約 13.000,000 個 /cm: 
吸入 に よる 遺伝 子 へ の 影響 確認 | 吸入 毒性 試験 ( 肺 組織 の 遺伝 子 影響 評価 ) | 約 7,.000,000 個 /cm3 
し て いま す 。 吸入 に よる 身体 ・ 器 官 へ の 影響 確認 吸入 毒性 試験 約 7,000,000 個 /cm3 
吸入 に よる 母体 ・ 胎 見 へ の 影響 確認 吸入 毒性 試験 約 7,.000,000 個 /cm3 


確か な エビ ーー アド ンジ スレ 国内 外 の さま ざま な 試験 機関 で 実証 画 試 験 機関 (順不同 ) 


る (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 @( 株 ) ナシ ョ ナル トラ スト /HARG 治 療 セ ンタ ー  @ ド イツ アー ヘン 応用 科学 大 学 アー トマ ン 教 授 米国 ハー バー ド 大 学 公衆 衛生 大 学院 
る (一 財 ) 石川 県 予防 医学 協会 @ イ ギリ ス レト ロス クリ ー ン ・ バ イロ ロジ ー 社 @ ド イツ リュ ー ベ ッ ク 大 学 名 誉 教 授 メ ルビ ン ・ フ ァ ー ス ト 博 士 
(一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 広島 大 学 大 学院 先端 物質 科学 研究 科 る ベト ナム ベト ナム 国家 大 学 ハノイ 校 工科 大 学 (株 ) 住 化 分 析 セ ンタ ー 
@ ( 学 ) 北里 研究 所 北里 大 学 メ ディ カル セン ター 候 大 阪 市 立 大 学 大 学院 医学 研究 科 分 子 病態 学 教室 @ べ ベトナム ホー チミ ン 市 パス ツー ル 研 究 所 @ (株 ) 電通 サイ エン スジ ャ ム 
@ (株 ) サテ ィ ス 製薬 @ 東 京 大 学 大 学院 医学 系 研究 科 / @ (株 ) ビオ スタ 
(株) 食 環境 衛生 研究 所 ( 公 財 ) パブ リッ ク ヘ ルス リサ ー チ セン ター @ 韓 国 ソウ ル 大 学 
@ (株 ) 総合 医科 学研 究 所 @ 東 北大 学 電気 通信 研究 所 @ 中 央 大 学 理工 学部 / 
@ ( 公 財 ) 動物 臨床 医学 研究 所 @ イ ンド ネシア イン ド ネ シア 大 学 東京 大 学 医学 部 付属 病院 臨床 研究 支援 セン ター 
@ (一 財 ) 北里 環境 科学 セン ター @ ジ ョ ー ジ ア 国 立 結核 病院 中国 上 海 市 予防 医学 研究 院 
@( 有 ) シー・ テ ィ ・ シ ー ジ ャ パン る タイ 胸部 疾病 研究 所 @ 東 京 工科 大 学 応用 生物 学部 
= へ の 7】 2000 年 10 月 一 2018 年 12 月 生産 の プラ ズ マ クラ スタ ー 
確 が な 信頼 多く の 業種 の 企業 で 採用 a 
移動 空間 


交通 機関 | TOYOTA NISSAN 5DAIHATSU HONDA DENSO AMNPNE ISUZU &3HIna EEKawasaki 9 NANGAI 


オフ ィ ス 笠間 ace と wu 
公共 人 設 | 『UJIIEC 清水 建設 caImfe の | JBG | Baro 


住 空間 施設 機器 ぁ し た が すてき kl en 
美雪 | LlXIL 図 ミ サワ ホーム DENSO Rinnai gh カ ス 大阪 ガス 本 aai ス Aderams A Rr 


*2000 年 10 月 ~2018 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ クラ スタ ー 搭 載 商 品 及 び プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 デ バイ ス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 。 8, 0007 台 * 


oa aranesaocnaoscatosonoeotnaoceanosanoteotoaoccancsonoeoocsaoceaacconceeocnnorcatoscnceeotetnoccancsaaceaocseoscanosaocoesnxsaoccacocooceeocscoccancsaocoootsn っ ceanosaocesocsaoccancsaocoeotsnoccontcoocaeonsa っ scansanooeoto っ = と at っ mo ター 


EE | | a 
空気 清浄 機 が ホコ リ や 花粉 、 ニ オイ な どの 空気 の 汚れ に 総合 : mm 四 脱臭 ・ 除 菌 に 特 化 


的 に アプ ロー チ す る の に 対し 、 脱 臭 機 は ニオ イ に 特 化し た も の 回 = 
で す 。 シ ャ ー プ の 除 菌 脱臭 機 は プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT ーー pe RE 
を 搭載 し 、 ニ オイ は も ちろ ん 、 菌 に も 効果 的 。 i ーー 8 
コン パク ト サ イ ズ な が ら ス タン ダー ド タ イ プ の 空気 清浄 機 ( プ ロ | ど 
ラズ マク ラス ター25000 搭 載 ) に 比べ て 消 臭 スピ ー ド も 1.5 : 
倍 以上 *%C な の で 、 ニ オイ ・ 菌 対策 を 本 気 で 考え る 方 に 、 特 に 誕 M 旧 コン パク ト サ イ ズ 
お すす めで す 。 ; 空気 清浄 機 除 菌 脱 邊 機 と 
プラ ズ マ クラ スタ ー 除 菌 脱臭 機 DY-S01 (オー プン 価格 ) 画 仕 様 
内 名 DY-S01-W (ホワ イト 系 ) 
消 中 ・ 脱 臭 方 式 「 プ ラズ マク ラス ターNEXT] & 「 光 触媒 脱臭 フィ ルター] 
1 電 源 100V 50-60Hz 共 朋 
脱臭 適用 床 面 積 (目安 ) *1 15 虹 (25m) 
a 4 2 セクタ -NEX 画 約 8 編 ( 約 13mf) 
運転 5 = ド 強 中 お や すみ 
消 費 電 カ (W) 11 5.0 2.2 
1 時 間 あ た り の 電気 代 (円 ) ※3 約 0.30 約 0.14 約 0.06 
運 転 音 (dB) 48 34 24 
待機 時 消費 電力 (W) 約 0.45 
外 形 寸 法 (mW) 径 233x 高 さ 570 
質 量 (kg ) 約 3.9 
回 電源 コー ド 長 さ (m) 約 1.8 


(タバ コ 臭 ) ( ペッ ト 臭 ) ( 料理 臭 ) ( 生 コ ミ 臭 ) (トイ レ 臭 ) (、 体 臭 ) 
( カビ 臭 )(⑦ ン モ =7 自 ) (VOC*4)( NOx )( SOx ) 


州 川 IMU ーー a 


交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト (1 個 ) IZ-C100S1 3,500 円 十 税 


※1 当社 基準 に て 、 臭 気 を 30 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 軽減 で きる 床 面積 の 目安 で す 。 (使用 環境 に よる ) ※2 商品 を 壁際 に 置い て 、「 強 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 50,000 個 /cii 以 上 の イオ ン が 測 
定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※3 新 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) で 計算 し て いま す 。※4 1m 試 験 容器 内 で の 当社 試験 で ネル ム ア ル デ ヒ ド 、 ト ル エ ン 、 酢 酸 エ チル の 3 種類 で 低減 効果 を 確認 。 実 使用 空 
間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 * 当 技術 マー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 強 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cm3 当 た り 50.000 個 以上 で す 。 


光触媒 脱臭 フィ ルター 浄化 


画商 品 ご 理解 の た め に 鍛 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 

還 電 気 代 に つい て 旬 新 電力 料金 目安 単価 は 1kWh あ た り 27 円 (税込 ) で 算出 し て いま す 。 欠 使用 する 時 期 、 部 屋 な どの 諸 条 件 に よる 変動 が あり ます 。 

画商 品 の ご 使用 に つい て 亀 医療 用 具 で は あり ませ ん 。 倫 業務 用 に は ご 使用 し な いで くだ さい 。 旬 微量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 倫 石油 ・ ガ ス 器 具 な ど 
燃焼 に 伴う 一 酸化 炭素 な ど は 除去 で きま せん の で 石油 暖房 機 な どの ご 使用 時 は 適度 な 換気 が 必要 で す 。 人 除 菌 脱臭 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 打ち 切り 後 約 6 年 で す 。 

大 カタ ログ に つい て の ご 注意 食 製 品 改良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 欠 本 カタ ロ 
グ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 

ぐ QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 但 当 サイ ト 及 び 動画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 但 QR コー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび プラ ズ マ クラ スタ ー 安全 に 関す る | @ ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 」 を よく お 読み の うえ 、 正 し く | | 「 取 扱 説明 書 ] は 、 シ ャ ー プ の ホー ムペ ー ジ で ご 覧 に な れ ます 。 
Plasmacluster は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 /N ジ ご 注意 お 使い くだ さい 。 @ 燃 焼 器具 と 併用 し て 使用 する 場合 は 、 https://jp.sharp/support/dassyuu 
に 換気 を し て くだ さい 。 一 酸化 炭素 中 毒 を お こす こと が あり ます 。 https://jp.sharp/support/pcig/ 
人 @ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 
長期 ご 使用 の 場合 は 商品 の 点検 を ! こ ん な 症状 は あり ませ ん か ? 故障 や 事故 防止 の た め 、 使 用 を 中 止 し 電源 プラ グ を 所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 を 必ず お 
信 電 源 コ ー ド や 電源 プラ グ が 異常 に 熱く な る 。 欠 電源 コー| EN PMMA ES 受け と りく だ さい 。 


さわ る と ピリ ピリ 電気 を 感じ る 。 倫 コゲ 臭い ニオ イ が し た り 、 運 転 中 に 異常 な 音 や 振動 が する 。 ご 相談 くだ ⑧ 製 造 番号 は 、 安 全 確 保 上 重要 な も の で す 。 
お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 


る ⑧ そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 > 
が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。 


e ぐ “人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サ ービス https: //store.sharp.co.jp /206/ 


登録 で も っ と 今 す ぐ ご 登録! ・ JD。 ミ = 
に に で COCORO MEMBERS Ll らし スト ア 


シス ト ! 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア お客様 ご 相 琉 窓口 


5 eX. 0120- 078- 178 〈 受 付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 


| 朋也 日 へ 土曜 日 午前 9 時 午後 6 時 
Mambo 2 0570-550-449 っ. 日 前 9 時 午後 5 馬 


※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


https://jp.sharp/supDport/ 


さ 求め は 信 術 を 誇る 当店 で アフ ター サー ビス の お 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 
シャ ー プ 株 式 会 社 回 Ri 画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 画 ア フタ ー サ お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 
本 社 〒590-852 ら 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 間組 
https://jp.Sharp/ 適正 な 表示 を 

推進 し て いま す 

ツ 
この カタ ログ の 内 容 は | ミッ クス 
< ーー 責任 ある 木質 資源 を 

ど 019 年 7 月 現在 の も の で す 。 に か eo ⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 森林 認証 紙 を 使用 し て いま す 。 VECGETABEE 
R150 | DY1907P \ RR / w FSC* C014687 ⑱ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 GIL INK 


